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„gedragen portret meester maakte.” 


Dingsdag 


NIEUWSTYDINGE  N 

Ss P A NN: FT E. 4 

TV ADRID den eo /öptember, In de volkskiub was befloten , om cergisteren 
A ecnen plegrigen omgang te houden door de (tracen van Madrid; en de 
beeldrenis van Riego, wiens afzecting veel misnoegdheid verwekt had, in 
triomf te dragen. De politieke chef liet dagrop eene proclamatie bekend maken ; 
bij welke’ hij die procesfie: verbood , en tevens de vergaderingen van de klub 
floot. Nietregenftaande dit verbod zag men veel volk zamenfcholen, en de 
troepen, benevens de nationale garde, kwamen in de wapenen. Te vijf uren 
des avonds, kwamen eenige honderde menfchen met het met palmtakken ver- 
fierde portret van Riégo aan, en trokken het Prado door, voorbij de bij de 
poort del Sol gefchaarde troepen, welke hen ongemoeid lieten, ‘Daarop be- 
gaf zich de menigte paar de plaatsder conftitutie , onder hee herhaald aaoheffen 
van (eve “Rigge, dood aan sijne vijandent-hier fhond-de militie te paart, die 
hen: met de grootfte hedaardheid ontving; vervolgens trok de fchreeuwende- 
hoop volks naar de plaats der municipaliceic, waar de politieke chef her ver- 
maande van uit een te gaan, en, toen zij daaraan niet voldeden, maar tor 
baldadigheden fchenen te willen overflaan , hen door een bataillon nationale mi- 
licie met gevelde geweren nit éen deed jagen, en-zichzelve van het în triomf 
Hierbij den wel eênige perfonen ge- 


…_kwerst „ doch niemand gedood, en ce middernätht was de rust geheel herlteid, 


- verentwoordelijk te ftellén. 


‘hoeveelheid van de fneeuw: te oordeelen, dic zich in deu afgeloopenen win- 


- maard april, had, met zeer geringe veranderingen, op deze wijze moeten. 
aanhouden; toen echter deze warme dagen van april de fehollen in de Yszee 


‚den, en deze op den ro mei dezes jaars reeds naar den Arlantifchen oceaan 
“begonnen te trekken, zoodanig, dat de eepe iĳsfchol' op de. andere ftiet, 
waardoor eene‘ ontzaggelijke meuigte drijfijs, dsardoor in beweging gefteld, 


Het bij deze gelegenheid daor den politieken chef getoond ftandvastig gedrag 
geeft veel hoop voor de toekomende rust der hoofdftad. DA vi 

De eigenaar van het kofijnuis de Fontana-d'Qro, waar de klub hare zietin. 
gen hield, is in hechtenis genomen, en‘zoo als (ommige verzekeren wederom 
ootfiagen. he Né de ss TES 

Den 20’ heeft de politieke chef, nog eêne proclamatie uitgevaardigd, om de 
ouders te vermanen van hunne kinderen te verbieden van zich bij de volksop; 
loopen te voegen, en ouk de werkbazen voor het gedrag huuner werkgasten 

SEVILLIE den 14 feptember, In den ochtend van den 11 dezer maand, 
heefc men ontwaard, dat men de fcharkisc ui de hoofdkerk geftolen had; het 


_fchijne, dar de dieven door het dak zijn binnen gekomen, zij hebben éene 


fom van 492 millioenen realen (omtrent 61,ooe guldens) medegenomen. 
EER  T A L II E.… 53 
FLORENCE den ar /eptermnber, Onze courant deelt vele bijzonderheden 
mede berrekkelijk eene reize van de aartshertogin Maria Louis, hertogin van 
Parma. H.M is den 14-dezer maand, te Ponsremoli, eene fiad id ons groot- 
hescoxdom, aangekomen, en is met alte eerbewijzen, san hareo rang. vere 


fchuldigd , ontvangen geworden, Van daar heeft zij de reize naar la Spezziat' 


voortgezet, alwaar zij zich naar Livorno heeft fcheep begeven, … 
: ZWIT SE RL A N D. 
LAUSANNE den as feptember, Het Bernfche comicé, ter onderfteuning ! 
der Grieken opgerigt, «heeft den 15 dezer, eene nieuwe uitnoodiging voor j 
eene algemeens bijeenkomst, welk den 23 dezer plaats. zal hebben, pulliek £ 
gemaak. Er is questie, om eene regelmatige adminiftracie té erganiferen, 
toekomende zullen worden ingefchreven. : 
—… Men ziet reeds in Zwitferland een zeker aantal Duitfche ftudenten aan- 


zoo voor de fommen, welke reeds geftort zijn, als voor die, welke in il 


fcheep zullen gaan, % 


DUITSCHLAND 4 
BERLYN den o7 feptember. Voor Leipzig, en voor Duieschland in het 


‚algemeen, zal de affchaffing der vrije haven van Odesfa voordeelig zijn „ daar 


faen zal trachteh vele goederen wederom te land naar Rusland té wóeren, die 
men tor dusver over Odesfa ingevoerd heeft, … - SE 


for Dittmar, omtrent het weder; 

‘„ Mijne,theorie van het weder voor de zomermaanden, konde ik tor. beden 
flechts op die natwurkundige gronden bouwen, welke het afgeloopene winter-; 
weder aan de hand boden, en moest ik de toekomende {uchcveranderingen in 
den Europifchen dampkring, grootendeels van de masfa’s fneeuw aBeiden, 
welke zich, van hee begin der lente af, tot in zomermaand , door meer en 
meer toenemende. zonnethitte in wolken en regen oplosfen. Bij gebrek van 
correspondentie ‘van de oevers der Yszee onder den 66 tot deu 79 graad noor- 
der breedte, konde ik het ontdooijen en ‘het losbreken der iĳsfchollen, en 
derzeer hoedanigheids verhouding bij mijne voorfpellings-tafelen niet in re- 
kening bfengen. Voor den zomer dezes jaars was echter, vaar de geringe 


— In het Beriynsch tijdfchrift vindt men het volgende artikel van profes- | 


ter op de Enropifche bergtoppen bevond, geen grond voorhanden voor eenen 
natten junij of julij; en het warme en drooge weder, in de laatfte helft der 


aaù de noordzijde van het vaste land van Azie en Europa van lieverlede ontdooi- 


in den zeeftroom wegdreef, zoo werd van de oppervlakte des aardkloots, in: 


het zuiden en zuidoosten, de vrije warmte van de nabij zijnde hoogten onzes, 
‚werelddeels „ als ook van de eilanden, aan deszelfs noordwestelijke zijde 1 


weggenomen. Hierdoor werd de dampkring boven de Europifche landon ten 
hoogfte verkoeld, en viel ef in de laaifte helft van junij en zelfs nog cot-den 


1e julij , zeer veel fneeuw op de bergen, waarvan de ‘poren zich tot in ‘het.f tast heeft, waar hij met soo man geland is en de plaats ter plaad 
Mark. Brandenburgiehe' nicftrekten; dit ‘veranderde de gefteldheid des damp- ' gegeven heeft, Er lagen vier Schepen in de haven. die in hun 
_krings, die tot groote bitte voorbereid was, en zie daar dan-ook' de oorzaak ‚len, te weren lord Cats 

van het flechte weder. Hetis waar, datde naturonderzoeker'dit aliës vooraf ; twee ‘eerfte huopen ladin 
moest is aanmerking. nemen 3 ‘dan hij ís niet attijd ín faat geltetd, de daartoe }\ — Van Porto-Ríca. Gehrijft men, 
gevorderde berigten omcrent de gefteldheid der Yszee en det bergroppen, ter. 
De voorafgsánde kennis van de hoogte-en : 
diepte der fnecuwklempen op debergen, ftelt den natuurkundigen in ftaat het | 
tente. en zomerweder te voorfpellen, en die van den toeftand der ijsfcholten ; 
in-bet noorden, naar evenredigheid hunner broosheid of fterkte, om de- a 


regter tijd, te kunnen inzien. 


andering van de verfchijnfeten des dampkrings, in de naaste weken voor ven 
na gen langften dag, op-te geven,” 


AUGSBURG den o5 /eptember, Te midden der tegeoftrijdigheden, die 


die inde tijdingen, welke wij zoo wel uit Weeren als uit Ruslend aavgaande durende de drie ecrste dagen dier maand, een 
de zaken van Turkije ontvangen, nog “fteeds- blijven heerfchen , -hebben «wij Ì 


opgemerkt, dar de hbaop op het behoud van vrede cusfehen de-uweê rijken 





komen, welke zich naar Marfeiite begeven, van waar zij naar Griekenland 






„Rothfchild genegotieerd , in de. 


-redimeerd zijn. — —. 


B 
_ COURANT, 


den 9 October 


ied: reen overtuigd dae de Torken weldra sangevallen zuilen worden, Men 
„gaar zelfs zoo verre, dat men opgeeft welke Rusfifche armee de vijandelfjke 


heden beginnen zal. 
Onder ce, omcrent die groote vraag rondloopende getuchien van alfen aard , 


onderfcheide men er een, volgens hetwelk eene mogendheid vanhet zuide- 


lijk Europa, wier koophandel ‘in de Ottomaunifche- ftecen geene groote bee 
gunstiging genie, toevadering tot Rusland hed :doen blijken, en neiging om 
hare ftastkunde în bet tegenwoordig tijdgewrichit met die ‘van gemeld länd 
overeen te brengen. Lieden, die meenen beter onderrig: te zijn, verzeke. 
rén dut die mogendheid zich, in geval van oorlog , bepalen zal, om de flreng. 





fte neuwaliteic in acht te nemen; hetwelk nog aletjd de belangen van hee 


Petersbarger kabinet in de hand zou werken. 

_ Van eeden anderen kanr fpreken verfcheidene onzer ffaatkundigen zeer 
gêbreimzinnig over eene nadering, welke onlangs tusfchen de hoven van-Wee- 
nen en Londen zou plaats gehad hebben, mer óogmerk, om de 'gaken van 


„Turkije op de gefchikfte wijze ten einde te brengen “Men fpréckt ‘over 


nieuwe nota's, die tusfchen gemelde gouvernementén en. het’ Rusfifche kabie 
net gewisfeld zouden zijn. Zoo de zaak zich’ bevestigt, zou daarait-volgen „ 
dat de dienaangaande begonnen onderhandelingen niet op ‘het punt zijn van 
geëindigd te worderi, Re 
Nn …_… (Bilzondere brief in het Franfche ministeriele blad.) 
FRANKFORT den eg-feptember. In eender Hacfte Besbachters , die van 
den oa dezer, leest men hergeen volgt: akk Eni 
_» Volgeus de directe berigten uit Buchaiest, van den 9 feptember , hadden 
de Furken, die er zich bevonden, mer de gebruikelijke plegrigbeden, en on- 
der fatvo's nit al hun gefchur „den 6 te varen het feest van Kurban-Baîram, 
of den kleinen Bairam, dat alcoos 7o degen na den grooten invate , aange- 


vangen, De publieke rust waser in het geheel niet geftoord geworden, 


» De kiaja bey had de ‘benoeming van den pacha van Siliatria tot hevelhebe 
ber eller vescingen aan den Donau, zor Belgrado ingefloter , bekend gemaakt, 
Van deze benoeming aan den kaimekan berigt gevende, had de nieuwe be- 
velk@ober hem opgedragen om ftreng toe te zien dat de“kirja niet ongeftraft 
liece het, misdrijf van cerig silitair die.een vreedzaam ingezeren mogt ver- 
onrruscen. De Ee or 

„ Men verncemt van de Ruslifche grerzen, dat--het kamp von het der. 


‚de leger-korps bij Schitomir opgebroken is, en dat gezegd:korps de hentonne-: 


menten berrakken heeft.” 

— Er zijn brieven uit Odésfa van den 5 dezer, welke (preken van. een 
gewacht wordend verbod ‘van uirvoer van granen naar den Archipel. Ver- 
fcbillend wordt die natuurlijk uitgelegd; mar teanncet zièn in overweging 
neemt, dat de „ooge prijzen .voor de ‚granen te bedingen zifn öp de in op- 
fland zijnde Griekfche eilanden: ia den Archipel, en dat daaf-ook op hoogen 
prijs taan allerlei wapenen en krijgsbehoeften, welke men-veker meent te wes 
ten dat vele der laacftelijk- door. de Dardanelle gepasfeerde Rusfifche koop- 
vaardijfchepen aanboord hadden, dan-heeft ‘deze maatregel meer een vredes 
lievend dan een oorlogzugtig- voorkomen. … eeen 

„GROOT-=-BRITTAN FE, 5 
LONDEN den 2-actober, De Times had tn een: zijner: aftikels gezegd 

dat de meerderheid der ministers de vaste averniging koesterde, dac het -cèr- 
fte kanonfchotin Europa hun geheele finantiëte fte!fel ip de tucht zou doen 
Ípringen.. De Courier antwoordt, dar de: Ties Ewen onbewustlie van de 
overtuiging der ministers en van de bedoelingen der kebinemen , als: deman, 
die voorgaf mer alle hoven in briefwisfeling:<e Gsau, êneeyr van wiers-hoog- 
geroemde depeches, Lem oucvallende, bleek: een idlaf tan-zijnen kleederaia- 
ker te zijn. i : Fe a 


‚— Ondanks de maatregelen , door ons gan vernemen: genomen ca den fle- 
venhaudel aan de Afrikaantche kust te doen ophouden, wordt: -dezen nog 


fleede mer dat oogmerk door Schepen ‚van .onderfcheidene nacian: bezocht, 
Onlangs is eene Spaanfebe van de Agena gekomene .goëlet „mer 250 negers 
tan boord , op de hoogte der Gallinasrivier, door eenen der in die ftreken zoo 


menigvuldige dwariwinden vesrescht en overzij geworpen; (FeChts ävaalf men- 


fchen zijn den dood qnskamen… 


_— Men maakt gebruik tan ’s konings afwezigheid am. eenige groote verbe, 
teringen en verandegicgeu in het paleis vaa St…-James en. op Carlcon-Houfe. té 
maken. Daar het Zrs Ms. voornemen is om. veorcaan zijn hef-te Sc. James te 


houden, worden in heezelve eenige vrij belangeijke veraoderiagen vereischt N 
en hec paleis van Carlton,Houfe ‚goet met eene verdieping vergraot worden, 


Dewijl echter bij ’s konings: terugkomst deze :palsizen miec-in gereedheid zul’ 
ten zijn, zoozal Z, M. het paleis:van Buckingham voor eenigentijd betrekken. 


— De baron. Malizahn, de Peuisâfthe cheaéd'affaires , ‚beeft gisteren, 
met den heer N, M, Rothfchild ep genea noterie, voor 6o,50o pond fterl, 
gan {peciale bons van dé leening van-Bruisfen,-te Londen door den bankier 
vernietigd; zijnde dit de tweede helf. der 
bepaalde fom voor de dflosfing der bons in het derde jaar, alsmede de befpaarde 
interest op de 348,700 pand, welke met den 1 april dezes jaars ingefloten gee 


“_— Ta de vorige. week is in zee, bij Jerfeij „eene. esch -opgevischt , welke 


den 1 maart laarstleden, op sa ;graden breedte pn 24 graden Jengte, door de 


Margaret, van Glasgow , kapitein Állen, ‚was „over baord geworpen, met 


oormerk om den loop van den room. aan te,duiden. Het papier, dat.in de 


fcsch lag en door kapiceip Allan gefchreven was, is naar Lloilds gezonden. ” 
Nap Rio-Janciro fchrijft men den 23 julij, dat lord Cqchrane Arica ver- 


Á dering over. 
je_headen vie- 
art, Columbia, Fefepk en Rabers,-van: welke de 
ladingen-gelas hadde PE hie N 

dae men er io het laatse der. maand. julij 


een complot auder de;flaven,ggtdeke hed, pag, jajes dege. voor hee ten‚ ginger 
wedog was zepr behendig en zger,ge= 


gebragt moest worden. Deze zajme A: 
heim gelmeed , en frekre.zich tot. de;groasfte districten vit, zop dezgtve al 


pier algemeen geweest is, — Verfcheidene opperhoofden van het, complot zijn 


in hechtenie genomen, en, ‚na,de krachtdadige, door. den,gonverngur in het 


| werk geftelde, maatregelen „ om. de verdere, agnleggers. pir te vinden. en de, pu- 


blieke rust ce handhavên , was.er gelukkig mieus.mesr,te vreezen. … 
— De Amerikaanfche. begigren,. tar.den nt fapeember, melden; dit. ‚ge- 
hevige ftorm „zoo. te.Nieuw. 
York , te -Philedelpbis-; als--tangs-de geheele kust van -Gonneetiene tot-aan da 
Delaware, grote Verwogsiingen: aangerigt heeft. Ia vèrfcheidene fteden 


Oùlangs zeer fchijnc verzwakt te zijn, In Warfchau, bij voorbeeld, fchijnt | heerscht de gele-koorts; Savannah ea Nieuw-Orleans waren echter vos Log toe 


Kd 


daarvan bevrijd, ‘Te Baluimore zijn in twee digen zeventien: menfehen be. 
gra ven. T& Norfolk waren in drie dagen vier perfonen aan de kóorts geftorgen. 

… Br Lloyds heeft men een brief van Gibraltar van den 10, ptember, 
waarin. gemeld wordt, dat de geneesheren ftellig verklaard fia dat te 
Port SantasMaria de gelë-koofte heársèht: pok Yehrijfe men ‘ee dat: een 
klein eskader van Tripoli „ dac”tot bijtänd ‘der bd gezenden le Daden 


& 


der Grieken is gevallen, Vn dt Ve 
— De 3 pee geconf. zijn 765. Ee OT 
R,‚,A N KR Y K. TN 


EF 

“PARYS der 4 ‘schhber.” Gietàfen fis“ de hertog de fa Châcre, dige ger, ge- 
häd heeft:omZ. M, den koning van Engeland, bij zijn aan land && cle e. 
Calais, te verwelkomen , hier teruggekeerd, en heeft eene it ie 
tie bij den koning gehad. 0 ; 

…— De maréchal- deens Dujon ís gisteren, door een ‘ofisier òp: ite, 
“die, tijdens de heer Dujon het 2de regiment kurasfjers-kommaendeerde , bij dic 
korps diende , in zijn huis ptoorddadig aangevallen en met verfcheidene dolk- 
fteken gewond; gelukkig zijn zijne wonden, hoezeer van eencergen aard, 
echtef niet doodelijk, . De moprdenaar is doer eenige kurasfiers én bedienders 
van den generaal, die. op zijn gefchreeuw om hulp tosgefchoten bee. ; ge- 
grepen en in banden der justigie overgeleverd. 

a De laacfte brieven Van Perpigran melden het gerusctellend. berigt » dat. 
er van Betcelogs dot aan de Franfche grenzen. geen teeken van befmetting der 
gele-koorsevefpeurd wordt. In Barcelona zelve rigite deze verfchrikkelijke 
ziekte” veel minder verwoestingen aan, dan te Barcelonetta en te Tortofa. 

= Er zijn van Touloufe twee opper-oficieren vertrokken „ onr het bevel 

p zich te gaan nemen over de gezondheids.cordons, die langs. de grenzen 
er departementen van de Arriège en Hauce-Garonne ftaan,: ; 

De-.berigten. van Marfeille, van den 25 feptember, bevestigen dat de 
gele.koorts zich, aldaar niec heeft geopenbaard, 





f 


— Den 8 feptember- floeg de blikfem in een buitenhgis bij Prats-de-Mollo „ ‚{f 24-18, Deuren en Vensters f 24-32, re zamen Ff 48 - 50. 


in het departement der Ooster-Pijrenéen; twaalf menfchen.; die in de keuken } 
zaten.,- verloren eensklaps hun bewust: zijn, en geraakten als in een flaat van 
verftikking. Drie.andere bedienden „ die in den. (tal eemigswerk gedaan had- 
den, kwamen mer hun Hebt in de keuken, en waren zeer verwonderd hunne 
makkers in den donker ge vinden; deze kwamen toen allengs hij hunne zin- 
‚pen, doch konden niegszeegen, wat er met hen voorgevallen was. De lamp 
en her vaar waren geheel uitgedoofd „en, bij nader onderzoek , bieek het „ dat, 
de blikfem’ den beitenrmuus bij het dak had getroffen , daar een vrij groar gat 
had gemaakt, en zoo in de-keuken’was gekomen, waar, dezelve geene fchade 
had veroorzaakt, en‚ daar men van het gat tot aan: den grond eene ftreep van: 
een duim diepte : vond , „vaaricbijnlijk langs dep muur in. den grond verdwenen 
was. E 
NEDERLANDEN. 

BRUSSEL dea. 3 october. De koning van Engeland is gisteren avond tè. 
„Aken aangekomen, Z. M, werd tot aan de Prussfifche grenzen, deor een 
detachement Nederlandfche lanciers begeleid, … 

MONTFOORT den 1 october. Heden morgen werd nikies: het tijk van ; 
Cornelia de bV1sfel, bevorens weduwe van Roelof van der Poll, laarst gebowd | 
met Bastiaan de Bruin,door elf barer prefente klein-kinderen:, ten grave ge- | 
dragen. Vier achter-klein kinderen hielden de flippen van het doodkleed. De F 
overledene had den ouderdom van 80 jaren bereikes haar nafgcflacht ‚ Wie het 
eerste huwelijk verwekt (uit het cweede heeft zij gecne kinderen) nog in le- 
ven, bedraagt: go peifanen. 
__MIDDEI. BURG den 8 october. Gisteren gvond ranardde alhier de wel. Í 
eerw. zeer gel, Heer. 1, J/, Hafilaar , laatst Predikant ve Enkhuizen, des- 
zelfs dienstwerk binnen deze gemeente, tot grondflag zijner laersede hebben- 
de a mie 3 Vs, 19e N 


ane 
| OZEEITDINGEN. 

VLISSINGEN den 6 october, Van -den:-3 dezer tor heden zijn, voor 
Apuwerpen beige; athikr der tete gekpimed 22: -ape 

Bramin ‚kapt. F Bacchetder , van Pading, met kotij ;: Ozaismbe , kept. 
Th. Slow, en she Pilot, kapt, Ro Sly, beide van Londen, met ftakgoe- 
deren, 

Sedert den 3 dezer zijn. van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee, 
gezeild: 
… Rebecca, kapt. J Aoderfin., naar tell, 
‚J. Rickmers, naas-de Oostzee ;: de twee Geansters,: kapt. M,. Christenfen, 
naar Koppenbagen; de goede Kerwachting, kapt. E. J. Loozen, op avon. 


„eo 
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met beenderen 3: A Haf; kope. k: 


T.Men zat op Woensdag den 77 October 1Bar, des avonds ten 7 urm* 
in hes Hperen Logement van Oranje, Wkaande en gelegen in den Langerdelft „ 
te Middelburg ‚ ten overftdan van den Notaris Foks, ran den Broecke en Ge- 
tuigen „publiek prefenteren te verkoopen: DRIE HUIZEN en ERVEN en 
BASHUIS, te weren: 

REK EERSTE, een HUIS en ERVE, gend. de Plate, met daar anrex 
PAGHUIS; genaaid het Rynfche Wijnvat , flaande en gelegen op de Zuidzijde 
vanden, Dam , en het Pakhuis in de Dievengang , Wijk G, No. 46 en 47. Nie 
Huis, i isin de Grondiasten aangeflagen op f 22:15, Deuren en Vensters fig: 3e 
zamn f41:8, — Zijnde op herzelve aog verfchuldigd, aan achierftaitge. 


e.{.Haisfchatting over 1802 en 1Bo3, f1to-10. 
3 „fIET TWEEDE, een HUIS en ERVE, genaamd de Druiftak, flaande 


en gen in de korte Geere, Wijz K. No. 3463 hetzelve is in de Grond- 
lastét aangeflagen op f 3:80, Deuren en Vensters f 6:63, zamen f 10:43. 

HET DERDE , een HUIS en ERVE, genaaid Zet Muizenhol, taande 
en gelegen in de koke Geere, Wijk K. No, 363. Dit Huis doet aan Gro::d- 
lasten. f. Le8g, Deuren en Venscers fFa:a2, zamen f6:3r. 

Op beide laarfte Perfeelen' is geene RCHRPOAIEE aha d meêr ver- 
fchulcigd, 

Alles is twee dagen voor de verkoabnie te zien, 

Men zal op Donderdag den 11 October :18a1, des Avonds ten Acht 
uren, in. bet Hotel van Dontburg, op de Groote Markt te Middelburg, ten 
overftaan-van den Notaris Johs. van den. Broecke cn getuigen, met den ftokke 
prefenteren te verkoopen: twee IIUIZEN en ERVEN, apnex elkander, en 
zuiks te zamen in één perfeel, het eene genaamd Farmuiden en het andere 
genaamd de Kromimewcele, Maande en gelegen op de Vlasmarkt en in de Krom- 
meweele-Wijk L. No. a5 en oó, zijnde eene komplete KAARSENMAKE = 
RIJ, waarvan de Gereedfchappen door. den Kooper zullen moeten worden 
overgenomen, — Dezelve zijn in de Grondlasten te zamen aangeflagen op 
Op boven- 
gemelde Huizen is geene achterstallige. Eloisfenatngs dezelve zijn twee dagen 
voor de Verkóoping te zien. 

OPENBARE TE- KGOP VEILING, 

Van genen in fleen gemerfeldén WIND KOORNe. en PEL-MOLEN, MO- 
LENAARS-WONING , zijnde tevens eene BROOD-BAKKERIJ. SCHUUR 
en STALLING, met annexe ERVE, MOESTUIN en WEILAND, te 
zamen groot 47 Roeden 14 Elten, (of 1:Gemet 175 Roeden oude Land- 
maat) , (taande en gelegen op het Zonter Spuije, Gemeente AXEL, ten haf- ” 
ven wege naar Veuzen; zullende plaars hesben op Woensdag den 31 Octoe 
ber 18a1, ten 3 uren nadenimiddag, in de :(erberg de Witte Leeuw te AXEL, 
voor den Heer de Jonge Lughten, openbaar Norans te Zaamflag, bij wien 
de Veil. conditien berustende zijn. 

Tot varigt der Gegadigden. dient, dac: het leads Bedrijf aldaar nog 
voortdurend met hee beste gevolg wordt en de: fland- onverbe- 
terlijk is. - - 

Bi JF. de Kok, te hefpreken Fiakkefete- en Campetlendfche AARDAPPE- 
LEN; ‘Euz. Mosterd eá ît. ©, Zwict, en Limbucgf. Kaas, ‘Linoenfap 11 Quiv. 

É. van GROENEWEGEN, Zijne AKruideniars- Affaire kwiterende, be- 
tuigt bij dezen zijnen dank aan zijne begunstigers, „00 bier als elders , en 
verbuisc mee Nov: mber aauftaacde naar de Vlasmarkt, Letr. Lb. No. 6. 

[e losing Schipper Soute, met puike SCHAAL- en grove MEET-KO- 
LEN; te bevragen bij. Sistersians, Markt No, 4. 

eden ligt in losfing kapitein. Leerens, met eene lading SCHAAL en 
MEET-KOLEN, «f'3 per Schaal eir f'24 per Hoed; te bevragen bij 4. 
van Ferm. 

Cs. BRANDT, Beurtman op LEYDEN, zal op: ‘aanftaanden Woensdag den 
ta October 121 , ’5 morgens 5 Uren vertrekken, Adres Korendijk P.81. 

Lee BOODSCHAPMEISJE , _ niet. beneden de 12 jaren oud , benopdigd ; 
adres bij. den Boekérukker: Moers. 

Tegen. November eene eh benoodigd: adres bij de Wed. van de Sande, 
op de „Siopre Markt, 

Eene DIENSTMEID van goed gedrag met de Pot en Wasch kunnende 
; omgaan , een dienst begeerende ; adresferg zich bij den Boekdruk ker Maars. 
‚mas ‚te VLISSINGEN. : 

Een JONGELING bij een’ Apotheker bewóodigd; nader adres bij van 
j Benshenn, . . 
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Te EN BERGEN van GOOR, ‚ te Leeuwarden, Ren uit en heeft alom 
verzonden 4 TIBERIUS, en CAJUS GRACCHUS , naar ‘bet Hoogduissch van 





„tuurs ‘alle drie mec butlasts de Vrouw’ Albertine, kapt. J. Maak, naar Bre- $ den Hoogleeraar A. #/, Le Meeren, door Steenbergen van Goer, mer diens 


men; met (lukgoederen; the three Friends, kape. M. Howard, vaar Londen, 
met vlas en boekweit ; de. Wriendfchap., kapt. F. Jürgens, vaar:Drontheim, 
en Moikers. Minder, Da Clauftn , naar Bogenlèn , beide mec: ballast, : 


A emamsnmndenan nme ed 
_BESFTUREN- BN AD MINISTR: ATIEN: 
De DIJKS-DIRRCTIE- van den Poldet- Oud-Noordbeveland zal onder 
nadere approbatie van Zijne Exeêllencie den Minister van Binnênlandfche zaken * 
en Waterftaat , ten overftaan väû dèn Hoofd:Ingenieur in het sde District „ op ! 


Maandag deni 15 October 1821, des voormiddags ten 11 uren, op het Huss ; ä 


van Demburg, te Middelburg, publiek aanbefteden : 

De leverantie en hee ftorten van 304 lasten BREKSTEEN, ‘aan. de Ooët- 
zijde van gemeiden- Polder, . Waarvan het heftek eer tezing ligt en nadere in- 
formatien te bekomen zijn te Colynsplaat , bij ce Dijks-Direcuie, en te Ee i 
„…delburg bij den Oo ABPEENE voornoemd, 





Vergadering van het -Middelburgfche Departemeat der Mafchappi Tot ; CREW! 


_Nus vant gemeen; mog sean ten zes Hes dl ja et Mufeum Dn 
Rene li - : 


de 


\ 


vl 
ot kn ADVERTENTIE N. 

Heden Otesderd mijne geliefde Huisvrouw , JOHANNA HENDRINA ! 
CMARANNUS, ‘ter der ‘ouderdom van 30 jaren „ pa eéne korte doch hoogst 
_ gelekkige Echtverbindtdtigsevan Fen flechts B-möanden. Zij, diede overledene ! 
gekerid hebben, kunnen al befeffen. Van hunne deelneming houde’. 
ik mij verzelierd, ook zonder: heen van Bedel 4 


MioderBURG ZEE R R E S Oo MO N, 
den 6 October 1891. een 
0 hi Ee eens % 





‚ Tolchrijvingen in de Negotistie: groot f 200,000 ten behoeve’ der 
M TSCHAPPIJ, VAN WELDADIGHEID Cwraacvan het plan in, het vorig: 
No. dezer Courant is geplaarsc); ‘kinnen gefchieden ren Kartore van de Ma- 
kelsafs J: & A, van pen BROECER, als daartoe gequalificeerd zijnde door 
Kd Heetén VLAER eri KOL, à Urrecht. — 

Mea zet op Woensdag den” io October 192 f ante des middegs” om, 
"drie uren ; bp de Gemeente van BRIGDAMME „ ‚ inde Herberg aldaar, ten” 
overlian van den Notaris P; van de Graft en Geruigen, publiek aan den 
_ meestbiedendén eas te verkoopen, eén goed, fterk.…en welgebonwd , 
HUIS en ER zijnde een Timmermans-Winkel, (ta ande op'de Gemente 
van Brigsanine , belloorende aan Jan Deans, ed san lasten te zamen 
{18 = 19 cents 9 
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ter Boetnlien » van 











Te Miaaclourg 


‚Een algemeene titel voor den geheeten jaargang gevoerd. 


ij aanmerkingen: De naam des bergemden enen is genoegzaam toc aaube- 
veling van n dit Boek, : : 





PLAN. van INTEEKENING OP EEN CHRISTELIJK: MAANDSCHRIFT 
VOOR. BEN: BESCHAAFDEN STAND. 
Uit te gevendoor. de RINGSVERGADERING van AMSTERDAM, 

De Rungsvergadering van. Awmtterdang, uit de Predikanten der Nederduiefche „ 
Walfche en Engelfche , Hervormde ‘Gemeenten; en den Hoogleeraar VAN 
HeNGeL,; als honorair Lid, beftaande , is federt geruimen tijd bedacht ge- 

weest ‚om hare werkzesmneden: nier flechcs tot onderlinge voorlichting , maar 
ook ten nucte-harer Medechristenen uicte frekken. …. Zij waagt hee nu mer een 
‚plan ter vicgave van eèn. Christelijk Maandwerk voor den Befenaafden Stand 
op te treden. Niet dat zij onkundigis van de menigte der tijdfenriften, wel- 
ke er chaos in ons Vaderland uitkomen, maar zij rekent op den Godsdienstigen 
froaak harer Land- en Stadgenooten; en verkeert in het verkróuwen dac hee 
ikketen vaa haar oogmerk genoeg zijn. Zal, om bij fommigen aanmoedi- 
ging, bij anderen alchans 4 geene af-keuring.te. vinden. — Uitlegging der Hei- 
lige Schrifcs Opheldering der, Christelijke: NE of Kerkelijke Gefchie- 
„denis; Mededeeling van belangrijke , herigtens den coeftand der Christelijke 
| Gemeente, óf hee Godsdienstig onderwijs hegeffende ; Aanprijzing van deze 
en gene boeken, die fiche. En. proost verfpreiden kugnen; deze onderwerpen 
} zullen grootendeels de floffe leveren, aan welker behandeling dit Maand(cbrift 


j zal zijn gewijd, — In de vourdragt zal-zoo veel mogelijk zatte tooi van 


‘geleerdheid, ‚dig.de lektuur voor iemand Otiaangenaam of moeielijk zoude 
; kunnen. maken „vermeden. worden, en zal men zorgen, dat in deze opftellen 
Ben geest doortrale , boedanigen- men billijker wijze van Leeraars en Vesken- 
digers des E vangelies verwacht. 

Zie daar, geachte. lezer! bec voornemen, tet welks volvoering de Rings 
vergadering, den :eersLen januari :822-een aanvang zal maken , * bijaldien de in- 
 teekening voldoende bevonden worde. - Maandelijks zal er een flukje , vic vier 


‚ vellen druks beftaande, en even als het Plan gedrukt, voor den- prijs van tien 


Nevens het laacfte ftuk ven leder jòar, zal er 
d worden. De Lijst 
van Kuceekening zalmen, bij. het eerfte Stuk van hec eersfte Deel kosteloos 
‚ontvangen. De: Anteekening zelve flaat van nu af aan LOL den eerften November 
aanftaande ‘open bij den Boekverkooper Johannes van'.der Hey, ve Amfterdam s 
es verdes. dom, n 


‚ ftuivers worden „uitgegeven. 


_ De Redacteuren van het Christelijk Meaudfchrift voor den : 
‚Befchaafden Stand, en uic derzelver naam 
Anfterden den’ 27 Jutij 1821. „W‚ van H ENGEL, 


de Gremesvers AB AHAMS. 


€ 


